SHARP 扇風機 
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Be Original. 総合 カタ ログ 808g-1 


使い 方 が 広 が 


快適 な 空間 づく り に | 一 年 、 ず っ と 活躍 


写真 は イメ ー ジ で す 。 
※2000 年 10 月 一 2021 年 10 月 末 の シャ ー プ プラ ズ マ クラ スタ ー 搭 載 商品 及び プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 デバ イス の 国内 ・ 海 外出 荷台 数 合計 。 
本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 * 別 売 部 品 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 
費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


シャ ー プ だ け の 
アサ ギ マ ダ ラ 蝶 と アゲ ハ 蝶 の 羽根 、 蝶 の 羽根 の 筋 を 応用 し た e 7 枚 羽根 で も 21 枚 羽根 相当 の な め ら か な 風 を 生み 出す 


トリ プル ・ ネ イチ ャ ー ウ イン グ ・2222SOWVuimemns 


[PJ -P3DG] (PJ-P3DS は アサ ギ マ ダ ラ 蝶 の 羽根 を 応 


・ リ ビン グフ ァ ン 


[PJ-P3DG/P3DS] 


や わら か い 風 を 生み 出す 
羽根 形状 


ネイ チャ ー ウ イン グ の 羽根 に よる 
ムラ の 少な いな め ら か な 風 で 、 


だ る さ 感 ! や 手足 の ハイ ポジ ショ ン ・ リ ビン グフ ァ ン 
6 紹介 動画 * 
冷え 過ぎ を 抑え る 


新 提 案 の リ ビン グ 扇 風 機 。 


(2022 年 4 月 時 点 ) 


し た ネイ チャ ー ウ イン グ ) 


アサ ギ マ ダ ラ 蝶 に な ら っ た 羽根 の 人 蝶 の 羽根 の 次 脈 ( し みゃく = 羽根 
「< く びれ 」 と 「 う ね り 」 で 、 な め ら か で | 十 A 十 の 筋 ) に な ら っ た デザ イン で 、 
ムラ の 少な い 風 を 届け る 。 0 6 風量 を 高め る 。 


(当社 比 ) 


こ 。 アサギマダラ 蝶 に な ら っ た 
+ 羽根 の 「 う ね り 」 


a 


羽根 の 「 尾 状 突起 」 
羽根 が 回 り 始 め る と 、 羽 根 の くびれ と 尾 状 
突起 で 三重 の 軌跡 を 描き 、 前 で 7 枚 ・ 真 ん 中 
羽根 の 次 脈 ( し みゃく で 7 枚 ・ 後 ろ で 7 枚 の 合計 21 枚 羽根 相当 の 
三 羽 根 の 筋 ) 」 


な め ら か な 風 を 生み 出し ます 。 
[PJ-P3DS は 7 枚 羽 根 で も 14 枚 相当 の 風 ] 


※3 国内 扇風機 に お 
いて 。 当 社 PJ-F3DG/ 
F3DS 発 売 (2016 年 
4 月 15 日 ) に 際 し て 実証 。 


レ だ る さ 感 


"を 手足 の 冷え 過ぎ を 


| た 35C 
抑え る 抑え る 

扇風機 の 風 を 長く 浴び る こと で サー モグ ラフ ィ ー に よる 被験 者 の 

ON a 体 表面 温度 変化 の 測定 結果 例 9 
ング と プラ ズ マ クタ ラズ ター 憎 風 (同一 風量 条件 ) で の 体 表面 温度 
0 の 変化 の 従来 羽根 と の 比較 ※4 体感 開 

風 が 抑制 始 か 20 分 後 
27C 
効果 は 使い 方 や 個人 に よっ て 異な り ま す 。 効果 は 使い 方 や 個人 に よっ て 異な り ま す 。 従来 羽根 ネイ チャ ー ウ イン グ 


* @QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。http://www.sharp.co.jp/qr/pf009/ (ハイ ポジ ショ ン * リ ビン グフ ァ ン ) http://www.Sharp.co.jp/qr/DfO08/ (コー ドレ ス 3D フ ァ ン ) 劉 動 画 で ご 紹介 し て いる 商品 は 本 カタ ログ の 
機種 と は 異な る 場合 が あり ます 。*1 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て (PJ-P3AK は 壁掛 け 設置 ) 、 [風量 最大 ] 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm? 当 た り の イオ ン 個数 の 目安 で す 。※1 試験 機関 (株) 総合 
医科 学研 究 握 被験 者 :24 名 (2060 代 の 女性 ) 試験 方 法 : ア サギ マダ ラ 蝶 の 羽根 形状 を 応用 し た ネイ チャ ー ウ イン グ 採用 扇風機 (2015 年 モデ ル PJ-E3DG、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン あ り ) 、 従 来 根 採用 扇風機 (2015 年 モデ ル PJ-E3AS、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 
な し ) を 被験 者 か ら 1m の 距離 に 設置 し 、 弱 風 (同一 風量 条件 ) に お いて 、 被 験 者 の 主観 評価 (自覚 症 し ら べ に よる 評価 ] を クロ ス オ ー バ ー テ スト で 実施 。 画 試験 結果 : ネ イチ ャ ー ウ イン グ 採 用 扇風機 で は 、 従 来 洲 根 扇風機 と 比較 し て 試験 開始 120 分 後に 効果 が 認め られ た 。 


細部 の デザ イン に も 、 涼 し さ を 


部 屋 干し 衣類 の 生 


クー ル な 操作 性 の 
タッ チ パ ネル 


a 


ーー SN 


見 や すい デジ タル 表示 


(室温 表示 は PJ-P3DG の み 対 応 ) 
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プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 効率 的 に 届け る 
後部 の エア フロ ー デ ザイ ン 


乾き 臭 を スポ ッ ト 消 臭 “ 
衣類 消 臭 モ ー ド 


洗濯 物 を 部 屋 干 し し た と き に 気 に 
な る イヤ な 生乾き 臭 を 、 プ ラズ マ 
クラ スタ ー が 消 臭 5 し ます 。 
風量 / 強風 運転 
切 タ イマ ー / 2 時 間 
左右 首 振 り 約 50° 


© a 
© 
け っ 
の ( ン = 
(イメ ー ジ ) 


吹き 出す 風 の 当 た ら な い 部 分 の 


ニオ イ は 取れ ませ ん 。 


ョ お部屋 の 温度 に 応じ て ※6 風 量 を 自動 調整 : セ ヤン サー 運転 [PJ-P3DG] 


ョ 表示 部 の 明る さ を 抑え 、 切 タイ マー と 連動 し て 風量 を 徐々 に 下げ る : お や すみ モー ド 
ョ 運転 の 入 時 間 と 切 時 間 の 設定 を 、 ご どちら か 単独 で も 、 併 用 で も セッ ト 可 能 : 入 / 切 タイ マー 


[ ハイ ポジ ショ ン ・ リ ビン グフ ァ ン ] 


*1 
と と シミ シア と た / ん 6 16 6) 


PJ-P3DG 


-W (ホワ イト 系 ) 
オー プン 価格 


トリ プル ・ 
ネイ チャ ー ウ イン グ 
風量 33 段 階 切替 
セン サー 運転 
パワ フル モー ド 
室温 表示 


プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 目安 : 
円 -P3DG は 約 12 畳 、PJ-P3DS は 約 10 財 


お や すみ モー ド 
チャ イル ドロ ッ ク 入 / 切 タイ マー 
タッ チ セ ン サ ー ボ タン 


PJ-P3DS 


-W (ホワ イト 系 ) 
オー プン 価格 
DC モー ター 
ネイ チャ ー ウ イン グ 
風量 32 段 階 切 替 


AE-F 


の 


背 の 高い 
ハイ ポジ ショ ン AA 
スタ イル で 


イス で も 
ソフ ァ で も 


風 を 
浴び や すい 


PJ-P3DG 


[ リビン グフ ァ ン ] シン プル 機能 の 使い や すい 扇風機 


*1 
ァ ラ メ マ クラ スタ ー 700O 


PJ-P3AS 


-W (ホワ イト 系 ) 
オー プン 価格 
AC モーター 


チャ イル ドロ ッ ク 
入 / 切 タイ マー 


レラ so クラ 5 三 
適用 床 面積 の 目安 : 
約 10 晴 


※ 特 に 乳幼児 ・ 高 齢 者 ・ 体 調 の すぐ れ な い 方 が 使用 する 場合 、 長 時 間 体 に 風 を 当て な いよ うに ご 注意 くだ さい 。※2 最大 風量 比較 (PJ-P3DG:61m?/ 分 、 従 来 機 2018 年 モデ ル PJ-H3DG:58m?/ 分 、 各 消費 電力 26W) 。 ※4 試験 機関 : 当 社 調 べ @ 試 験 


方 法 : 室 温 26C、 ア サギ マダ ラ 蝶 の 羽根 形状 を 応 


従来 洲 根 採 


し た ネイ チャ ー ウ イン グ 採 


扇風機 (2013 年 モデ ル PJ-C3DG) と 従来 羽根 採 有 
に お いて 被験 者 の 体 表面 温度 の サー モグ ラフ ィ ー に よる 測定 を 実施 。 信 対象 被験 者 数 :14 名 (20 一 40 代 の 健常 成人 男性 / 女 
扇風機 に 比べ 、 ネ イチ ャ ー ウ イン グ 採 用 


扇風機 (2013 年 モデ ル PJ-C3AS) の 風 質 に つい て 、 副 風 (同一 風量 条件 ) に て 体感 試験 を 行い 、 体 感 前 お よび 体感 20 分 後 
性 ) 信 対 象 機種 : ア サギ マダ ラ 蝶 の 羽根 形状 を 応用 し た ネイ チャ ー ウ イン グ 採 用 扇風機 (PJ-P3DG/P3DS) 。 還 試験 結果 : 
扇風機 の 方 が 風 の 体 感 後に お ける 手足 先 表面 温度 の 低下 が 抑え られ て いる こと を 確認 。 ※ 特 に 乳幼児 ・ 高 齢 者 ・ 体 調 の すぐ れ な い 方 が 使用 する 場合 、 長 時 間 体 に 風 を 当て な いよ うに ご 注意 くだ さい 。 


3 アァ テン LPJ-P2DBG7P2DS] 


Plasmacluster 


詞 記 ・ 左 右 に 笑 を 振る 3D タ ー ン 


下 に 約 100*、 左 右 に 約 90* の 範囲 で 立体 的 に 首 振り 。 
持ち 運び に も 便利 な 、 コ ン パ クト で パワ フル な 扇風機 。 


約 づ 。 Zi (充電 池 含む) 550~670mnm 


[PJ-P2DS は 約 2.4kg] [PJ-P2DS は 525~645mm] 


暮らし に 便利 、 コ ー ド レス "mos 空気 循環 & 換 気 で お 部 屋 快適 


@ コン セン ト が な い 場 所 や コー ド を 避け た い 場 所 で 
@ 軽量 で コン パク ト だ か ら 、 持 ち 運 びに も 便利 


最大 約 14 時 間 * 運 転 充電 時 間 約 6 時 間 


\ 風 量 最小 運転 時 on に お いて 。 風 量 最 大 
運転 時 (上 下 ・ 左 右 首 振り あり ) は 約 2 時 間 使 用 可能 。 い ずれ も 、 
フッ トラ イト 消灯 時 。 


コー ドレ ス 運 転 で 最大 風量 を 設定 する と 、AC ア ダ プ ター 使用 
時 より も 、 少 し 風量 (回転 数 ) を 落と し て 運転 し ます 。 


コー ド あ り で も 使用 可能 で す 。 


(イメ ー ジ ) (イメ ー ジ ) 
4 ° エア コン の 冷気 や 暖気 を 扇風機 を 使え ば 


、 時 is 3D タ ー ン で 効率 よく 挫 捧 空気 の 入れ 替え も スピ ー デ ィ 
シャ ー ー プ だ け の (2022 年 4 月 時 点 ) 
アホ ウド リ と アマ ツバ メ の 翼 を 応用 し た 


A A a 


プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面 積 の 目安 : ーー 
[PJ-P2DBG] (PJ-P2DS は アホ ウド リ の PHP2DBG は 約 12 畳 、P-P2DS は 約 10 財 MM グー A 
買 を 応用 し た ネイ チャ ー ウ イン グ ) 


アホ ウド リ に 
な ら っ た 
「 細 く 」「 長 い 」 
) 羽根 形状 


アホ ウド リ に な ら っ た 「 細 
く 」「 長 い 」 羽 根 形 状 で 、 PJ-P2DBG 
の びやかな 風 を 創る 。 ce アマ ッ パ メ に Ne 


+ . の 94 


アマ ツバ メ に な ら っ た 「 和 失 ハイ ブリ ッ ド ・ フッ トラ イト 
り 」 と 「 丸 み 」 の ある 羽根 Pe 
形状 で 、 風 量 を 高め る 。 EEE 


アマ ツバ メ に な ら っ た 


「 細 く 」「 鋭 いり 」 羽 根 形状 PT 


その 他 の 特長 PJ-P2DS 
= お 部 屋 の 温度 ・ 湿 度 ※8 の 上 昇 を セン サー が み は っ て 、 光 と 音 で お 知ら せ : 3 
高温 ・ 高 湿 み は り [PJ-P2DBG] オー プン 価格 
ョ 最大 風量 が 従来 機 比 約 500% ア ッ プ ※9: 大 風量 [PJ-P2DBG] 
(7 年 前 の 当社 同 技術 未 採用 機種 と の 比較 ) 
ョ 部 屋 干し 衣類 の 生乾き 臭 を スポ ッ ト 消 臭 ※5: 衣 類 消 臭 モ ー ド ュ イ テ チャ ニッ イング 
ョ 表示 部 の 明る さ を 抑 え 、 切 タイ マー と 連動 し て 風量 を 徐々 に 下げ る : お や すみ モー ド 組立 て 済 


= すぐ に 使え る よう 、 組 み 立て た 状態 で 梱包 : 組 立て 済 で 梱包 


5 (付着 生乾き 臭 ) 提 試験 機関 : 当 社 調 べ @ 試 験 方 法 : 吹 き 出し 方 向 約 50cm の 位置 に 置い た 部 屋 干し 衣類 の 生乾き の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試験 片 で 、 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 2 時 間 で 気 に な ら 
な い レ ベル まで 消 臭 。 ニ オイ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 、 消 臭 効果 は 異な り ます 。 吹き 出す 風 の 当 た ら な い 部 分 の ニオ イ は 取れ ませ ん 。 ※6 商品 の 設置 場所 や ご 使用 の 環境 に よっ て は 、 温 度 を 正確 に 検知 で き な い 場合 が あり ます 。 
※7 コー ドレ スモ ー ド 「 入 ] 時 は 、 運 転 を 停止 し て いて も 、 リ モコ ン 操 作 を 受信 する た め に 少し ずつ 充電 池 を 放電 し ます 。 運 転 停止 中 は 、 コ ー ド レス モー ド 「 切 ] に 設定 する こと で 充電 池 の 放 電 を 抑え る こと が で きま す 。※8 商品 の 設置 場所 や ご 使用 の 環境 に 
よっ て は 、 温 度 ・ 湿 度 を 正確 に 検知 で き な い 場合 が あり ます 。※9 最大 風量 比較 (PJ-F2DBG(PJ-P2DBG と 同等 性 能 機種 ):24m3/ 分 、 従 来 機 2015 年 モデ ル PJ-E2DBG:16m3/ 分 ) 。 金 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン お よび 風 の 流れ は イメ ー ジ で す 。 


壁掛 扇 [PJ-P3AK] 


リモ コン 付き で 、 a 
操 作 は ラ ク ラ ク ァ ィ 2 ラス ター 7O00 


@ 本 体 に すっ きり 収まる 


KO3 


と 3 N リモ コン 付き ll 
w に NN 
iD 。 の @ 任意 の 場所 に も リモ コン 
G 〇 e 。 (8 を セッ ト で きる 、 リ モコ ン 
a 6 @ 。 ” | 汗 ホル ダー 付き Su 
(6 ②③ る 5 1 n 
・ = ンー = ーー @ 運転 操作 は 扇風機 本 体 か ャ の 
| G \ ヤ © S ご で も 可能 ン 
一 6 
ペ ら © i その 他 の 特長 
- の 、 人 本 
ペラ ご © GCG = 自然 の 風 の よ うな 心地 よさ : リ ズム 風 運 転 
(= っ 5 8 = 消し 忘れ を 防ぐ : 切 タイ マー 
で @ (& = 段階 的 に 風量 が 弱まる : お や すみ モー ド 
ンー 画 本 機 の 取り 付け に つい て 
す 付属 の 壁掛 金具 を 壁 に 取り 付け 、 
ノ 和 足元 コウ き り ヽ 本 体 を 固定 し て くだ さい 。 a 
ピン o 1 is 。 
1 壁掛 け タ イ 
レン , 用 ノ | 
k よ = 
が ドア / | 25cm 以 上 は な す PJ-P 3AK 
a 壁掛 金具 人 オー プン 価格 
還付 属 の 木 ネ ジ ( 大 ) 
| (3 本) で 取り 付け る 
e 洪 掛金 具 と 落下 防止 ワイ ヤー は 、 壁 画 が a 0 
厚 さ 10mm 以 上 の 板 また は 壁面 の 裏面 に 切 タイ マー Ge 
柱 な どの ある と ころ に 取り 付け て くだ さい 。 
| 際 ⑧ 天 井 や 傾い た 壁 に 取り 付け な いで くだ さい 。 
人 ーー (イメ ー ジ ) 
へ アビ = 
- ア 日 も ヽ い い 二 え \ と Oo 
NR @ 試 験 空間 で の 実証 結果 で あり 、 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 
「 プ ラズ マク ラス ター 扇風機 」 が 暮らし の 悩み を サポ ー ト 対象 機種 :PM-P3DG プ P3DS プ P2DBG/P2DS ノ P3AS プ P3AK 


部 屋 干し 衣類 の ソフ ァ な ど に 染み 付い た 寝具 や 衣類 に 染み 付い た 衣類 に 付い た タバ コ の 付着 臭 を 
生乾き 臭 を スポ ッ ト 消 臭 ! 料理 臭 を スポ ッ ト 消 臭 *2 。30<40 代 特有 の 体臭 を スポ ッ ト 消 具 3 汗 臭 を スポ ッ ト 消 臭 ま 4 分 解 ・ 除 去 *5 
吹き 出し 方 向 に 約 50cm の 位置 。 吹き 出し 方 向 に 約 50cm の 位置 吹き 出し 方 向 に 約 50cm の 位置 で の 吹き 出し 方 向 に 約 50cm の 約 41m3( 約 10 畳 相当 ) の 


で の 約 2 時 間 後 の 効果 で す 。 で の 約 2 時 間 後 の 効果 で す 。 約 1 時 間 後 の 効果 で す 。 位置 で の 約 6 時 間 後 の 効果 試験 空間 で の 約 90 分 後 の 
(PJ-P3AS ノ P3AK は 除く ) で す 。 効果 で す 。 
「 プ ラズ マク ラス ター」 技 術 で 実証 し て いる 主 な 効果 浮遊 カビ 菌 “を 除 菌 し て 空気 浄化 静電気 “を 抑え る 


931m3 ( 約 8 晴 相 当 ) の 試験 空間 で の 約 41m3( 約 10 幅 相当 ) の 試 
e プ ラズ マク ラス ター 肩 風 機 も し く は プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機器 を 用 いた 実証 結果 で す 。 実 使用 空間 で の 231m*( 約 8 香 相 当 ) の 試験 空間 で の 約 41mi( 約 10 書 相当 の 試験 


実証 結果 で は あり ませ ん 。 イ オン 濃度 が 同等 で あれ ば 同様 の 効果 が 得 ら れる と 考え られ ます 。@ 使 用 場所 の 状況 。 効果 で す 。[ プ ラズ マク ラス ター7000: 空間 で の 効果 で す 。 [プラズマ 
使い か た に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 約 195 分 後 ] クラ スタ ー7000: 約 10 分 後 ] 


*1 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て (PJ-P3AK は 壁掛 け 設置 )、「 風量 最大 」 運 転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm? 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。*2 (浮遊 カビ 菌 ) 試験 
機関 :( 財 ) 石川 県 予防 医学 協会 @ 試 験 方 法 : 試 験 空間 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 し 、 浮 遊 カ ビ 菌 を エア ー サ ンプ ラー に て 測定 。 田 試験 結果 : 上 記 本 文中 に 記載 の 時 間 で 除去 率 99%。*3 (静電気 ) 信 試験 機関 : 

⑧ 試 験 方 法 : 閉 じ た 試験 空間 内 に て 、5kV に 帯電 させ た 試験 板 で 0.5kV ま で 除電 する の に 要する 時 間 を 測定 。 画 試験 結果 : 約 10 分 で 初期 電位 5kV が 0.5kV ま で 減衰 。※1 《 付 着 生 乾き 臭 )@ 試 験 機関 : 当社 調べ @ 試 験 方 法 : 吹 き 
出し 方 向 約 50cm の 位置 に 置い た 部 屋 干し 衣類 の 生乾き の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試 験 片 で 、 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 2 時 間 で 気 に な らち ない レベ ル ま で 消 臭 ※6※7。※2 (付着 料理 臭 ) 但 試験 
機関 : 当 社 調 べ @ 試 験 方 法 : 吹 き 出し 方 向 約 50cm の 位置 に 置い た 料理 (焼き 魚 ) の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試 験 片 で 、 消 臭 効 果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 2 時 間 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 6※7。 
※3 〈30 一 40 代 特有 の 体臭 ) 代 試験 機関 :( 株 ) 住 化 分 析 セ ンタ ー 坦 試験 方 法 : 吹 き 出し 方 向 約 50cm の 位置 に 置い た 30 一 40 代 特有 の 体臭 の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試 験 片 で 、 消 臭 効果 を 2 点 試験 法 に て 評価 。 還 試験 結果 : 約 1 時 間 後 
に 消 臭 効果 を 確認 *6※7。※4 (付着 汗 臭 ) 信 試験 機関 : 当 社 調べ 倫 試 験 方 法 : 吹 き 出し 方 向 に 約 50cm の 位置 に 置い た 汗 の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試 験 片 で 、 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 較 試験 結果 : 約 6 時 間 
で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 ま 6※7。※5 (付着 タバ コ 臭 ) 人 試験 機関 : 当 社 調べ 倫 試 験 方 法 : 試 験 空間 に て 、 タ バ コ の ニオ イィ 成分 を 染み 込ま せ た 試験 片 で 、 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 較 試験 結果 : 約 90 分 で 
気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 ※6。※6 ニオ イ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 、 消 臭 効果 は 異な り ま す 。※7 吹き 出す 風 の 当 た ら な い 部 分 の ニオ イ は 取れ ませ ん 。 念 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン お よび 風 の 流れ は イメ ー ジ で す 。 


消費 電力 ※1 RE 3 外形 寸法 


(50/60Hz2) タイ マー 羽根 径 ノ | : " CT テー 
[] 内 は 風量 | 過量 切替 ス ん 切 適用 床 面積 枚数 | 写 3 ルド | 質量 (付属 品 は 除く ) 人 必 
最小 運転 時 電源 コー ド の 長 さ 


33 段 階 1-9h | 上 : 約 50'| 507 32cm グ 7 枚 370x370x ホル ダー 付き ) 
PJ-P3DG 26W 2 + | | 区 707 | 」。 競 . 16dB 、 0 
NZ 介し クキ - ド | 時間 単位 ) 下 : 約 2 | 計 oo・ 812 要 き 2 を | O| 一 | 詩 |O|19O| 0 |845~1.110mm/ MM 
(リズ ム 風 あり ) (同時 設定 可 ) | (手動 ) (自動) ウイ ング 約 6.0kg ノ グ 約 1.8m 
pjp3ps 議 の 0 1-9h | 上 : 約 50° し 32cm ノ 7 枚 a 370x370x | リモ コン (ホル ダー 付き )、 
性 っ 7] | (リズ ム 風 あり ) | 時間 単位 ) | 下 : 約 2 や | oo。 | 約 10 緒 ※2|[「 ネ イィ チャー | | 一 | 一 4 O | 〇 | O | 845-1.110mm ノ 池 DC1.5V 2 本 、 
0 1 (同時 設定 可 ) | (手動) (自動 ) ウイ ング 人 約 6.0kg ノ 約 1.8m 
上 : 約 21 5 369xX355X リモ コン (ホル ダー 付き ) 、 
目玉 人 較 44/47.5W 3 段階 1/2/6h に 約 75 
( 5 各 時 設定 不 : 約 21* 約 10 畳 ※2 | 30cm ノ 5 枚 〇 | 690~840mm/ | 単 四 乾 電池 DC1.5V 2 本 、 
MOZAM2 選 [26/27W] | (リズ ム 風 あり ) | (同時 設定 不可 )  、 エ 動 ) (自動 ) 約 3.4kg ノ 約 1.6m | 清掃 ブラ シ 
14.5W 上 : 約 407 18cm/3 枚 270x270x ニッ ケル 水素 充電 池 、AC 
[4p):c 調 [2.2W] 8 段階 1/2/4/6h | 約 90* 約 90 | の 19 叶 ※2 | ハイ プリ ッ ド | | - | o |17dB| o | o | o |.550-670mm ン | アダ プター、 リ モコ ン ( ホ ル 
EEE3 明 充電 時 (リズ ム 風 あり ) | (同時 設定 不可 ) | 下 : 約 10* | (自動 ) |""~ ネイ チャ ー ※4 約 3.2kg( 充 電池 含 )/ | ダー 付き ) 、 単 四 乾 電池 
+ 約 8W (自動) ジイ ング 約 1.8m DC1.5V 2 本 、 清 掃 ブ ラ シ 
上 : 約 40 ソ の 
PJ-P2DS i s 18cm ノ 3 枚 270x270x AC ア ダ プ ター、 リ モコ ン ( ホ 
| | o | 2864Smm ノ | ルター) 電電 
-T( ブ ラウ ン 系 ) ] 凡 (自動) - ウイ ング i 約 2.4kg ズ 約 1.8m | DC1.5V 2 本 、 清 掃 ブラ シ 


壁掛 金具 、 木 ネジ (大 )4 本 、 
リモ コン 、 リ モコ ン ホ ル ダ ー、 
リチウム 電池 (リモ コン に 内 蔵 )、 
木 ネジ ( 小 )2 本 、 清 掃 ブラ シ 


BE が 介 45/49W 3 段階 1/2/4/8h | 下 : 約 40° | 約 75* 92528 


6 末 79 導 [っ 3/24W] | (リズ ム 風 あり ) | (タイ マー の 2) | (手動 ) | (自動 ) | 910 財 人 |30em/5 枚 | 一 一 | 一 |O| 一 | 一 a 


画 PJ-P2DBG 交換 用 ニッ ケル 水素 充電 ※1 風量 最大 運転 時 (PJ-P3DG/P3DS/P3AS/P3AK は 左右 首 振り あり 、PJ-P2DBG は 上 下 ・ 左 右 首 振り あり / フ ッ ト ライ ト 消灯 、PJ-P2DS は 上 下 ・ 左 右 首 振り あり ) 。 [ ] 内 は 風量 最小 

希望 小売 価格 運転 時 (PJ-P3DG/P3DS/P3AK は 左右 首 振り な し 、PJ-P3AS は 左右 首 振り あり 、PJ-P2DBG は 上 下 ・ 左 右 首 振り な し / フ ッ ト ラ イト 消灯 、PJ-P2DS は 上 下 ・ 左 右 首 振り な し ) の 値 で す 。 
ーー Fm の ※2 商品 を 壁際 に 置い て (PJ-P3AK は 壁掛 け 設置 ) 、「 風 量 最大 」 運 転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 7,000 個 /cm3 の イオ ン が 測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。 ※3 風量 最小 運転 時 (左右 

扇風機 用 ニッ ケル 水素 充電 池 | BA-PJC2 10.450 円 (税込 ) 間 拓 広 )。 風 最大 運転 時 ( た 前 拓 り なし)、PJP3DG は 44dB、P」JP3DS は 42dB。* 4 風量 最小 運転 時 (上 下 左 右 首 振 りな し )。 風 生 最 大 箇 転 周 ( 上 下 ・ 右 首 振 りな し ) は 410B。 
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扇風機 と エア コン で 快適 に 過ごし ませ ん か ? 扇風機 安全 点検 ・ 使 用 方 法 


= は = = 
エア コン と 併用 し て 快適 な 夏 を 了 房 財 に は 還 村 の 同時 運転 で 県 を 。 (SE 回 
ET BC 
に 1 る こと で 、 体 感 温 循環 る こと に 、 足 元 ま で 暖か a a に yi 
( 肌 で 感じ る 温度 ) を 下げ 、 い っ が 広がり ます 。 上 手 に お 部 屋 を 暖め て 快適 に | JEMA 快 転 せ ん ぶ うき 検索 に 。 GG EMA 
そう 涼し く 感 じ ら れ ます 。 お 過ごし くだ さい 。 日 本 電機 工業 会 


商品 ご 理解 の た め に @ 本 カタ ログ に 掲載 の 商品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 脅 商品 ご 使用 に つい て 念 当 商品 の 近く で は シリ コー ン を 配合 し た 化粧 品 な ど は 使わ な いで くだ さい 。 本 体内 部 に シリ コー ン が 
付着 し 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン が 発生 し に くく な り ま す 。 倫 医 療 用 具 で は あり ませ ん 。 ま た 、 衛 生 安 全 管理 上 の 事故 に つい て 保証 する も の で は あり ませ ん 。 欠 業 務 用 に は 使用 し な いで くだ さい 。 豊 微量 の オゾン が 発生 し ます が 、 森 林 
な どの 自然 界 に 存在 する の と 同 程度 の 量 で 、 健 康 に 支障 は あり ませ ん 。 人 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 、 製 品 の 製造 打ち 切り 後 10 年 で す 。 國 カ タロ グ に つい て の ご 注意 製品 改良 の た め 、 仕 様 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと 
が あり ます 。 ま た 、 本 カタ ログ の 商品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 が あり ます の で あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 坦 本 カタ ログ に 掲載 され た 機種 の うち 品切れ に な る も の も あり ます の で 、 販 売店 に お 確か めのう え お 選び くだ さい 。 
固 ご QR コー ド か ら 誘導 され る サイ ト に つい て の ご 注意 > @ 当 サイ ト 及 び 動画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 人 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 QR コー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ー ウ ェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


安全 に 関す る ご 使用 の 前 に 取扱 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使い くだ さい 。 坦 消費 電力 が 1kW 以 上 の 機器 は 、 定 格 15A 以 上 の 電源 コン セン ト に 直接 接続 し て お 使い くだ さい 。 火 災 の 原因 と な り ま す 。 
ー 二 章 | 代 長 時 間 、 風 を 体 に 当て な いで くだ さい 。 健 康 を 害する こと が あり ます 。 亀 ガー ド の 中 や 可動 部 へ 指 な ど を 和信 れ な いで くだ さい 。 ケ ガ を する 恐れ が あり ます 。 旬 お 手入れ の 際 は 必ず 差 込 プ ラグ を コン 
ーー / 寺 7 写 * | セン ト か ら 抜い て くだ さい 。 但 水 に つけ た り 、 水 を か けた り し な いで くだ さい 。 シ ョ ー ト 、 感 電 の 恐れ が あり ます 。 


イレ リー ロー + 革 | 代 扇 風 機 は 長期 使用 製品 安全 表示 制度 の 対象 商品 で す 。 欠 機器 本 体 に は 「 製 造 年 」 「 設 計上 の 標準 使用 期間 ] 「 経 年 劣化 に つい て の 注意 喚起 ] の 表示 を 
/N 経年 才 化 に 係わる 安全 上 の ご 注意 し て お り ます 。 食 長期 に わた りお 使い いた だ く と 発火 ・ け が 等 の 事故 に 至る お それ が あり ます の で 、 音 や に お いな ど 製 品 の 変化 に ご 注意 くだ さい 。 


の ⑯ ス イッ チ を 入れ て も 動か な いと き が ある 。 代 タイ マー スイ ッ チ が 途中 で 止ま る こと が ある 。 但 異常 に 動き 故障 や 事故 の 防止 の た め 、 ス イッ チ を 
長年 ご 使用 の 製品 は が 遅かっ た り 不 規則 。 あ モー ター 部 分 が 異常 に 熱かっ た り 、 コ ゲ くさ い ニ オイ が する 。 電源 コ ー ド や し IN 一 仙 用 | 切り 、 差 込 プラ ク を コン セン ト か ら 抜 き 、 
こま め な 点検 を ! プラ グ 、 コ ント ロー ラー 等 が 異常 に 熱く な る 。 二 運転 中 に 異常 な 音 や 振動 が する 。@ ブ レー カー また は 、 必ず 販売 店 に 点検 を ご 依頼 くだ さい 。 
こん な 症状 は あり ませ ん か ? | ヒュ ー ズ が た び た び 切れ る 。@ コ ー ド を 折り 曲げ る と 通電 し た り 、 し な か っ た りす る 。@ そ の 他 の 異常 や 中 な お 、 点 検 ・ 修 理 に 要する 費用 は 、 販 売 

| 故障 が ある 。 店 に ご 相談 くだ さい 。 


プラ テラ ンク コス | ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 有 ' 販 売店 名 な ど 所 定 の 事項 を 記入 し た 「 保 証書 を 必ず お 受け と りく だ さい 。 但 製 造 番号 は 、 安 全 確 保 上 重要 な も の で す 。 お 買い 上 げ の 際 は 、 
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